Ughdarras lonadail: Na Criochan Albannach 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 16,360 14,791 2,712 530 34,393 
1981 14,130 17,089 4,361 1,160 36,740 
1991 13,574 20,667 7,429 1,573 43,243 





